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Aufbau- 
Kreis- 


Skalen 


FÜR INDUSTRIE UND HANDEL 
LABORATORIEN, WERKSTÄTTEN 
FUNK- UND KW-AMATEURE 


AUFBAU-KREIS-SKALEN MIT PRESSSTOFFRAHMEN 120 mm ©: 


AS 110/180 


AS 110/180 FG 6 


AS 110/270 


mit 1800-Skaleneinteilung zum Antrieb von Dreh- 
kondensatoren in Prüfgeneratoren, Röhren- und 
Absorptionsfrequenzmessern, Selbstinduktions- und 
Kapazitäts- Meßeinrichtungen, sowie Kurzwellen- 
Sende- und Empfangsgeräten. 


wie AS 110/180, jedoch mit zusätzlichem Planeten- 
getriebe Fein/Grob, Übersetzung 1:6 und Doppel- 
knopfzeiger. 

Das Skalenblatt der Typen AS 110/180 weist außer 
der 180°-Teilung zur Aufnahme von Eichkurven drei 
weitere Bereichslinien für direkte Eichmarkierungen 
auf. 

mit 270°-Skaleneinteilung zum Antrieb von Poten- 
tiometern in Meßbrücken und Tongeneratoren. 


AS 110/270 FG 6 wie AS 110/270, jedoch mit zusätzlichem Planeten- 
getriebe Fein/Grob, Übersetzung 1:6 und Doppel- 
knopfzeiger. 


Das Skalenblatt der Typen AS 110/270 weist außer 
der 270°-Teilung zur Aufnahme von Eichkurven eine 
weitere Bereichslinie für direkte Eichmarkierungen auf. 


AS 110 mit unbedrucktem Skalenblatt zur Selbstzeichnung 
AS 110 FG 6 oder Selbstgravierung. o 


Technische Beschreibung: 


Die Skalenblätter sämtlicher vorgenannter Typen 
bestehen aus 1 mm starkem, weißem Celluloid von 
110 mm & und sind in einem Preßstoffrahmen von 
120 mm Außendurchmesser, 10 mm Breite und 4,5 mm 
Höhe eingelassen, welcher der Skala die für Meß- 
geräte erforderliche Stabilität verleiht. Dieser weist 
auf seiner Unterseite zwei Nuten auf. Nachdem der 
Zeiger in der untersten Nut Platz gefunden hat, wird 
das Skalenblatt in die obere Aussparung eingelegt 
und der Rahmen mit vier Linsenkopfschrauben aus 
Messing gegen die Frontplatte festgezogen, so daß 
die Außenkanten des Zeigers verdect bleiben. Die 
Zeiger bestehen aus 2 mm starkem Plexiglas und sind 
mittellinig mit einem roten Haarstrich versehen, auf 
dem sich die 1 mm Bohrungen für die Markierungs- @ 
stifte zur Direkteichung befinden. Die Zeiger für die 
Typen AS 110/180 und AS 110/270 von 101 bzw.62mm 
Länge und 20 mm Breite sind mit zwei Senkschrauben 
an einem Knopf von 30mm © befestigt. Für die Typen 
mit Planetengetriebe und Doppelknopf betragen die 
Zeigerabmessungen 101 mm Länge und 24 mm Breite. 
Die Befestigung erfolgt durch vier Senkschrauben an 
dem Knopf-Unterteil von 45 mm 9; der Durchmesser 
des Knopf-Oberteils beträgt 35 mm. 


Abmessungen des Fein/Grob-Planetengetriebes: 


Gesamtlänge. u. 7. 8 52 mm 
Höchste Br . „ri N 40 mm 
Achslänge über Frontplatte . .... . 30 mm 
Einbautiefe unter Frontplatte... . . . 20 mm 
Achse für Grobbetrieb .... . . „ . 8mm® 
Achse für Feinbetrieb . . ....... 6 mm ® 


RERES-SENEN OHNE PRESSSTOFFRAHMEN 70 und 50 mm ®: 


AS 707100 mit über 1800 laufender Stufenteilung von O0 - 100 
zum Antrieb von Rastenkondensatoren und Stufen- 
schaltern; die untere Skalenhälfte über 180% frei- 


bleibend für Direkteichung. 

AS 70/270 mit über 2700 laufender Stufenteilung von O - 270 
zum Antrieb von Potentiometern. 

AS 70 mit unbedrucktem Skalenblatt zur Selbstzeichnung 


oder Selbstgravierung. 


Technische Beschreibung: 


Die Skalenblätter bestehen aus ] mm starkem, weißem 
Celluloid von 70mm. Die Befestigung erfolgt mitvier 
Linsenkopfschrauben aus Messing an der Frontplatte, 
die Anzeige über Nasenknopfzeiger von 48mm Länge. 


AS 5010-100 mit über 3600 umlaufender Stufenteilung von O - 100 


® zum Antrieb von Kondensatoren, Potentiometern 
und Schaltern. 
AS 50 mit unbedrucktem Skalenblatt zur Selbstzeichnung 


oder Selbstgravierung. 


Technische Beschreibung: 


Das Skalenblatt besteht aus 1 mm starkem, weißem 
Celluloid von 50 mm ®. Die Befestigung erfolgt mit 
vier Linsenkopfschrauben aus Messing an der Front- 
platte, die Anzeige über Nasenknopfzeiger von 
32 mm Länge. 


Ersatz- 
Skalenblätter 
und 
Ersatz-Rahmen 
lieferbar 


Sonder- 
anfertigungen 
auf 

Anfrage 


Skalenblatt AS 70,270 
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unterbreite ich Ihnen nachstehendes Angebot: 
Aufbau-Kreis-Skalen mit Preßstoffrahmen 120 mm 


N TA: 0 er brutto DM 3,— 
AS2110/180-E@0:: Sn re ee brutto DM 7,50 
a De brutto- DM- 39 — 
107270: er a er ee brutto DM 3,— 
IO/2IO SORT ren a N brutto DM 7,50 


+ 10%, Materialteuerungszusc 


Aufbau- Kreis-Skalen ohne Preßstoffrahmen 70 und 50 mm & 


ASTA SE en N brutto DM 1,25 
PSISENDES SSR SEN NE brutto DM 1,25 
NSHMEIESTON FERN rn ns ee ee erer brutto DM — 9 


Auf vorstehende Brutto ae te 5.09% Rabatt. 
Ich bitte um Überschreibung Ihrer Aufträge und zeichne 
hochachtungsvoll! 


HANS GROSSMANN 
FUNKTECHNISCHE SPEZIALERZEUGNISSE 


Drahtwort: EMPY Hannover » Postscheckkonto: Hannover 112791 - Bankkonto: Merkurbank 


RÄUMUNGSARTIKEL. 


FASSUNGEN für Dezimeter - Trioden und Dioden RD 12 Ta und RD 2,4 Ta 
Preis DM .-.65 | = BD 12 Ga und RD 2,4 Ga 
ZUSCHNITTE in TROLIT UL,  glashell, 3 mm stark | | 


Preis pro gdm = DM 1.0 


glashell, 3-2 mm stark p. qadm DM-.90 

Preiswerte SCHRAUBEN und NUTTERN aus Stahl und Messing. 
Senkschrauben DIN 63 Stahl M 2x 6 % Stok. DM -,80 
MS #7 ’ n-11,08 
ME I 
Zylinderschrauben DIN 87 st 2x6 Stck. IM -.80 
R M 3 x 6 7 R lı,— 
Senkschrauben DIN 87 Stahl M 2x6 % Steck. DM -.80 
3 ; M 3 x 6 " " 1.05 
Muttern (6-kant) DIN 934 st.M 2 % Stok, DM -.70 
E M3 n » -,65 
M & ” ” -,.70 
Messing-Senkschrauben DIN 87 M2x7 % Stck. DM 1.60 
” Linsen ar DIN 85 M2xB iu ee . : 


Literat 


Se Muttern (6-kant) * 934 M2_ # 575 


- _ „Inc 


SPE L - GLINMR 
ur: Band der " Lehrmeister-Bücherel Preis: DM 1.— 


Grossmann: " Die Glimmröhre in der Hand des Bastiers®, 
Tb m TU IE I EB LO IS U 5 


SOFFITTEN - GLINMLAMPEN zur Aufhellung von Messinstrumenten, Ziffern- 
blättern und Skalen. 


HR. 


SR 110/220 


_ KIFE-CLINWROHREN uni 


DM 3.—— Befestigungskappen 15 mm £ Paar DM 1.39 


SIGNALANZEIGE - GLIMMRÖHREN 
Mikronröhren NR 220 


MRZ 220 


Frontmelde- FRB 220 
Röhren FRM 220 


Grossmelde- GRM 220 
köhren 


zur 
DM 
n 


DM 


Io 


" 


verschiedene Zwecke, 

1.40 Sockel B 14 DM -.75 
1,40 ” E10 " -,70 
1,80 % E 14 si -,75 
1.95 " hi " -,75 


2.95 > 2:27. 2.2.0 


Andere Spenmungen auf Anfrage! 
versell verwendbar ! - Zur Erzeugung von Tonfre- 


Quenzen, Messung von Kapazitäten, Erzeugung von Zeit- 
konstanten usw, 


Universalröhre UR 


Kippröhre KR 


110 
100 


DM 1.65 Befestigungskappen DM -.75 
DM 3,0 „ 3 DM -,75 


umseitig weitere Angebote | 


BLITZSOHUTZ - und INDUKTIONS-GLIMMRÜHREN Zur Verwendung in den Ama- 


teur-Sende-und Empfangs-Sta- 


M e Ansprechspannun Preis tionen. 
BS 40 ee Fe DM -.85 Zur Schonung von Relaiskontak- 
nn. 


BS 50 100 V. 1,40 ten. Entstörung des Rund funk- 
BS 60 100 7° N. 72,0 empfangs beim Unterbrechen elek- 
RPS 350 DEN: "10685 trischer Stromkreise, 
IR 68 4-60 V DM :1.95 
“IR 1115 :» 69-1107: "21495 
IR 2222 110-220V gi 2.40 


 RESONANZ-ANZEIGE-GLIMMRÖHREN als Abstimmanzeiger für Empfangsgeräte. 
S-Meter in KW-Superhets. 


RR 145/85 DM 3,20 Swanfassung DM -.70 


GRADUIERTE AMPLITUDENRÖHRE. eiohfähige, mit Gradeinteilung Teruchen 

EEE Glimmröhre für Spannungs-Kapazitäts- und 
Widerstandsmessungen, 

ARG 200 DM 5.30 


GLIMM-REDUKTOR-RÖÜHRE Bei Anordnung dieser Röhre an das Hochspannungs- 
netz- in Serie mit dem Verbraucher- steht eine 
Niedervoltspannung von ca. 50 Volt zur Speisung 


RR 40 DM 5.80 von Niederspannungsanlagen zur Verfügung, (Vor 
allem bei Gleichstrometzen, wo die Anordnung 
Sockel: Europa eines Transformators nicht möglich ist, vorteil- 
4 Stifte haft. Die Belastung beträgt max. 60 MA im Dauer- 
betrieb und kam kurzzeitig bis 100 mA gesteigert 
werden, 


GLATIUNGSRÜHRBE zur Konstanthaltung von Spannungen, Die Glättungsröhre 

stabilisiert Netzspannungs-Schwankungen und durch Be- 

GR 150/DA lastungsänderungen hervorgerufene Spannungsschwankunge 
in elektrischen Geräten. > 


HOCHFRE UENZ-ANZEIGE-GLIMMRÖHREN zum Nachweis von Hochfre quenz-Schwin- 


gungen in Röhren-Generatoren, Spez. 


HK 100 DM -.90 Kurzwellensendern. Anzeige schon bei 
kleinsten Spannungsamplituden, Je nach 
Fre wenz, 


Weiterhin lieferbar: Glimmgleichrichter - Glimmdetektor-Glimmrelais. 


Über alle genannten Röhren können ausführliche Sonderprospekts mit text- 
erläuterten Sschaltbeispielen angefordert werden 


Er \ Inden 

HannoyerHP > 
TR 

Hassemannsira#® 


Si 
a 1 
Enstscheekkonte Hannover Nr, 1427 


